Za spokój duszy $. p. 


Inż. Ludwika Dyducha 


b. naczel. dyrektora Firmy Zieleniewski Fitzner-Gamper S. A., b. h. konsula węgierskiego 
jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 


odprawione zostanie 


w poniedziałek dnia 2 czerwca 1947 r. o godz. 7°° rano w kościele N. P. Marii 
przed Głównym Oltarzem 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które zaprasza 


Rodzina, St. Dyduch-Otmarowie-Kwiecińscy. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


